Colágeno oral especializado en el mantenimiento y cuidado 
de la piel con resultados científicamente comprobados. 



científicamente comprobados. 





Algunas de las causas que contribuyen al envejecimiento de la piel 



80% 


El colágeno es una de las principales 
proteínas del cuerpo humano, es 
responsable de dar firmeza a la piel 
y corresponde a aproximadamente el 
80°/o del peso seco del órgano. 



El envejecimiento de la piel es causado por la disminución 
de colágeno en la dermis, la región donde pocos productos 
tópicos cosméticos tienen una acción eficaz. 


Causas Externas 



Durante el proceso de envejecimiento, en combinación con otros factores ambientales y nutriclonales, la dermis, capa principal donde 
actúa VERISOL ™, sufre de la pérdida de humedad y se vuelve más seca y delgada, la pérdida de firmeza y elasticidad tienen como 
consecuencia la aparición de las arrugas. 


El proceso natural del envejecimiento 

• La cantidad de colágeno en nuestro cuerpo comienza a disminuir a partir de los 25 años de edad, empeorado significativamente en 
las mujeres posmenopáusicas (hasta un 2°/o anual). 


Epidermis 

Dermis 




‘Después de la menopausia, Chung et al 2001; L¡ et al 2005, el Patriarca et al 2007 



¿Como actúa VERISOL™? 




Los Péptidos Bloactivos 
de Colágeno estimulan 
las células de la piel a 
producir colágeno. 





Antes 


En la estructura 
dérmica comienza el 
proceso de aumento 
de colágeno. 
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La ingesta diaria de solo 2,5g 

de VERISOL™estimula el 
metabolismo del colágeno 
en la piel. 


Después 



VERISOL™ consigue ralentizar el proceso, lo que retrasa los signos del envejecimiento, suavizando y debilitando la formación de 
arrugas ayudando a aumentar la elasticidad y firmeza de la piel. 



VERISOL™ estimula las células de la piel a producir más colágeno 


VERISOL* 


65°/o 10% 32% 18% 

■ Aumento de ■ Reducción de arrugas ■ Aumento de ■ Aumento de 

colágeno en la periorbitarias. elasticidad en la elastina en la 

piel. piel. piel. 


• Único colágeno oral especilizado para la piel con resultados comprobados 

• Reducción significativa de las arrugas después de 4 semanas de uso 

• Retarda los signos de envejecimiento de la piel de adentro hacia fuera 

• No alérgeno 

• No tiene contraindicaciones 

• Clean label 


Exclusiva tecnología alemana 






¿Quiere saber más? 


Accede a nuestro blog www.gelitatienda.com/blogs/novedades para conocer más sobre 
VERISOL™ y nuestra gama de productos diseñados específicamente para el mantenimiento 

de su salud y bienestar. 

Entre en contacto con nosotros en: ¡nfo@gel¡ta.com.mx o al 01 800 50 52 777. 













































